COMMENTARII 


ACADEMIAE 
SCIENTIARVM 


IMPERIALIS 


PETROPOLITANAE. 


EN 


TOMVS XIV. 
AD ANNVM MDCCXLIV - XLVI, 


PETROPOET. 
TTPIS ACADEMIAE. 
MDCCLI. 


| RR] | 399 
DE 
ELECTRICITATE IN CORPORIBVS 
PRODVCENDA NOVA TEN- 
'TAMINA. 


AYCTORE 
C. IF. Richmann. 


qu 


I^ diu notum eft arte in corporibus produci poffe pro- 
prictatem , vel fi dicere mauis, vim, virtutem qua 
alia leviora corpofenla diflantia, vel maiora pendula et 
acquilibrata attrahere ct repellere etium faepius valent, 
fimulque in tenebris et crepuftulo admotis corporibus, hac 
virtute non imbutis facile tamen illa imbuendis , lucent 
ignemque fiftant , qui tandem materiis inflammabilibus ac- 
cendendis aptus obfernatus eft. Hanc virtutem elečtricita- 
tem appellant philofophi , et eft vel originaria , quae folo 
trito corporum certorum folidorum , e.g. vitri, refine , 
falphuris, laccae figillatoriae produci poteft , vel deriuatiua, 
quie a corporibus clectricitate originaria donatis propaga- 
tur c. g. in metalla , corpus animale, aquam , glaciem , 
ligna , plantas etc. Refina vero, Sulphur, Colophonium, 
Lacca figillatoria fola frigefa@ione poft fufionem adipifcuuntur 
virtutem attrahendi corpufenta leuiora et fi defendantur ab hu- 
miditate acris per annua fpatia conferuant. — Derivatiuae. vero 
eleétricitatis minimo gradu capacia corpora, non folum 
fant omuia ca, quae electricitatem originariam admittunt, 
ape fed 
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fed et ca, quac cam, quia tritu emolliuntur, non admit- 
tunt, fimulque a corporibus originaria elcétricitate donatis 
elcétricitate imbui fenfibiliter haud poffunt c. g. febum. 

$. 2. Occupatus inftituendis et imitandis experimentis 
dc hac dicta proprietate corporum offendi 

1) Quaedam phaenomena, quae ab autoribus, qui de 
electricitate varia annotarant ct inuefligauerunt, non obfer- 
vata inueni. 

2) Nouam methodum commode inftituendi experimenta 
et examinaudi corpori, quac Originariac ct alia, quac 
derinatinac elcétricitatis folum capaci funt. 

3) Sub menfüram etiam aliquatenus. productam. clectri- 
citatem reuocare annifüs fim. 

Haec qualiacunque tentamina cum focietate communi- 
care animus ch. 

6. 3. Primo ea experimenta imitari confultum duxi, 
quae admirationem orbis eruditi non folum , fed ct prin- 
cipum perfonarum meruerunt, c. g. illud, quo ex me- 
tallis et homine ignis ct lux concrepaus clicitur, quo 
fpiritus vini calefiétus accenditur; quod cum feliciter per- 
fecerim , fimulque ex aqua et niuc et glacic cundem ignem 
cum concrepationc coniunctum clicucrim , ctiam dia, quac 
licet non iti in admirationem. rapiunt. obferuatorem , for- 
taffis tamen plus ficiont ad doctrinam de electricitate am- 
plificandam ct explicandam inftitui optimo cum fuccefľu. 

6. 4. Menfis Februarii. huius anni 1745 initio tenta- 
minum initium feci in domo lignei et primo vfus fam 
tubis vitreis ad excitandam electricitaterm , manibus vero 
ct brachiis frequenti tuborum tritu languefcentibns ct do- 
lentibns, fedulo cogitaui , qua ratione Machim ele&rica 

quim 
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quam Grauefande in Elem. phyfices mathematicis defcri- 
bit fic inftrui poffet, vt illa commode vti valerem. Quia 
conclaue , quo inftituere volebam experimenta , cellae im- 
miucbat , fphaera per machinam celeriter circumgirata , 
concuticbantur ferme omnia fupellečtilia , quin ipfi parie- 
tes lignei domus, et refina , qua axes firmati erant, in- 
calefcentibus celeri motu axibus , mollis reddebatur , vt po- 
li fitum mutarent et motus oriretur vacillans, ele@ricitati , 
vt quidam affrunt noxius e. g. Clarif. Bole in Com- 
mentariis de ele@ricitate. In machina elcétrica id mihi 
etiam eximiam moleftiam creabat , quod facpins cogebar 
funes detritos et laceratos mutare, vel laxatos arctius li- 
gare, quod dimidiae horae labor erat. Omnibus his in 
commodis medelam afferre volebam. Paucis enarrabo , 
quomodo machinam vfii accommodauerim. Loco funis 
10. pedum Lond. rotam circumdantis, elegi funem 28. 
ped. qui ferme ter dintius in aequali motu durare debet, 
duxi illum circa axin fpharae .vitreae , rotam | machinae 
et trochleam , extrema filo lineo bene ligaui.  Trochle- 
am vero cum alio fine iunxi ct deinde adduxi fünem, 
„et firmaui circa clauum robuftum ferreum immobilem. Cum 
fphaeram  circumagerem , rota in duobus minutis fecun-. 
dis femel circumacta , fphacra duodecim vicibus circumibat. 
Hanc celeritatem obíeruaui fufficcre experimentis, fphae- 
ramgue fine concu(fione machinie circa axin fine motu 
nimium vacillante fèrri. — Poftquam hoc animaduertiffem 
tubos vitreos plane neglexi et experimenta cum tubo vi- 
treo molefte inftituta , machina dicta repeti felicifime et 
alia multa addidi. 


Pps 6. 5. 


Tas. VI. 
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6. 5. Antequam vero experimenta inftituta Charro, 
equentibes detecibam totem apparatám ex quo methodus 
ea inflituendi, quam adhibui , patebit. 

1) A machina Graucfindima A filum ferreum 24. 
ped. Lond. B. C. D. E. F fulcitom fimibus ex ferico coe- 
rii coloris, Ba, ICW, Deo, EZ, duxi ec coiiungi 
cum fulcimento ferco G , et ex filo ferro D, C, D, 
E, F appendi filum ferreum incuriam , fphacram cum 
conuexo litere tangens et cam circunmaéiam raden> e f 

2) Fulcimentum ferreum G , erat in refina pofitum , 
qua vas conicum H farétum erat fimulque externa vafis 
fuperficics refina obducta. Minima ferri cleârificandi di- 
ftantia a paricubus vafis ligneis cerat vnius dig. Lond. 
et dimidii. 

3) Cum Fulcimento ferrco G, cuius. pondus erat 20. 
libr. Ruff. coniunxi regulam ferream. 1K z libr. Ruf 
mediante fune, vt exucmitis K, a fulcimento ferreo 
G, wit ro ¿poll Lond. Cum hoc ferro re- 
gulam ferream L M ponderis dimidiac librae Ruff. Longitu- 
dinis 20 5 dig. Lond: in K mediante filo ferrco coniunxi. 

4) Prope liminam K ligam filum lineum KO, Jon-* 
gitudinis duorum pedum Londinenfinn , cius tenuitatis, vt 
456. digitos Loud. longum,  ponderiret 16. grana, 
qua propter fiium ex lino KO ponderatum exhibere de- 
buit 332 vnius grani. Filum dictum hoc ita ligaui , ve 
incumberet laminace K ct penderet in fitu cum regula B M 
paralklo , in diftantia f. dig. a regula L M. 


5) Cum menfi in qua vas refina firm collocatum erat con- 
iunxi arcum circuli MOP ligueum 40. graduam. Diuifi arcum 
4 huc 
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hunc in gradus, et guemlibet gradum in quatuor acquales par- 
tes. Extremitas fili linei diftabat ab arcu circuli duas lineas, 

Fulcimento ferreo G , ele&tricitate donato filum lineum 
K C propellitur a ferro inprimis regula ferrea L M et 
oftendit in arcu M OP, gradum , qui fi maior eft, in- 
dicat maiorem electricitatis gradum , nondum vero affero 
electricitatem hoc indice accurate  menfurari poffe , nifi 
perfectior reddatur , et ipfa theoria vorticis electrici ampli- 
ficetur , ad quam perficiendam initium fecit B. Haufe- 
nius in Hiftoria. electricitatis. 

6) Ex altera parte fulcimenti ferrei G cum | fülcimen- 
to regulim ferream O RS ponderis dimidiae librae 
Raf. coniunxi , R. diftabat a fulcimento ferreo 15 5 
dig, Lond. et 

7) Ex pun&o R regulie QR S filum ferreum con- 
junxi, cum quo mediante filo lineo malleum ferreum 
quadrangularem longit : 6 3 dig. Lond. pond + lib R. 
ligani , fic vt extremitas (b) diftaret a filo ferreo dimi- 
diam lineam , altera vero incuruata effet planum diagona- 
le verfus, Hoc facto 

8) In menfa fulciui in diftantia femidigiti a malleo 
ferreo pendulo in faftentaculo vitreo campanam metalli- 
cam T, ponderis i librae Ruf. fic vt malleus de feriens 
campanam T, eam cum parte, a fuperiori extremitate 
quatnor et dimidinm dig : diftanti tangeret. 

9) Aliam campanam V appeudi ex regula ferrea 
QRS mediante filo ferreo, ponderis dimidiae librae 
Ruff. fic, vt tres lineas diftaret a baculo quadrangulari. 

10) Prope Campanam V ex regula OR S pendulam 
alium malleum fg fimilem appendi ex filo ferreo, vt 

non. 
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non connexus effet cum apparatu elcétrificando , in di- 
fantia duarum linearum a campana pendula. 

11) Ex medio regulae ferreae QRS appendi ex filo 
ferreo ferrum m ponderis duarum drachmarum , cuius ex- 
tremitas in fphaericam figuram abibat. 

12) Ex parte reguhe QRS  fulcimento ferreo G 
propinqua appendi filum ferreum, bk, vt cum co pof- 
fem fphaeras coniungere corpuículis leuioribus c. g. foli- 
js auri attrahendis et repellendis aptas. 

13) Ex fü'cimento ferreo duxi filum ferreum 24. pe- 
dum Londinenfium 1. 2. 3. ad pondera 500. librarum 
Ruff. in refina pofita. Filum ferreum. BCDEF et 
1. 2. 3. ponderum vnam ct dimidiam libram Ruf. 
exhibebat fic vt totus apparatus clectrificatus effet fermo 
324. librarum Ruff Ponderum ferrcorum in refina. col- 
locatorum diftantia minima a parictibus vafis ligneis erat 
2 dig. Lond. 

14) Sufpendi ex fime ferico coerulei coloris. Bilincem 
magnam W cuius pondus erat 12 librarum Ruff. finem 
hunc fericum in diftantia vnius pedis cum fime cinnabino 
iunxi , quem fuper troch'ejs ad lacunar firmatas, X Y 
duxi et ex extremitate. Z appeudi pondus aequale ponderi 
Bilancis.  Imminebit bilanx ponderibus ferreis (3) in re- 
fina pofitis. Extremum pondus ferreum erat. lamina. fèr- 
rea Longit. duorum pedum et latitudinis 26 dig. L. craf- 
fitiei quatuor linearum. Haec limina ita fulcita erat, vt 
ad fenfum effet horizontalis. 

15) Firmaui ad parietem regulam liguem a (2. prape 
pondus Z , vt in ca notarem  di(lantiam lancis y a la- 
mina ferrea. 


16) 
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16) Prope Bilancem et pondera ferrea in refina pofita 
collocaui filcimentum ligocum , quod ope forcipis cum bilance 
iungere potui His ordinatis fequeutia exprimenta commode 
inftituere licuit. 

Experim. I. 

$. 6. Si homo refine infiftens ad fphacram vitreamr 
cauam diametri 10 dig. Lond. et cum axibus orichalceis 
ponderis 9 librarum Ruílic. per machinam Graucfindianam 
circumaétam  adplicat manum , ipfe elečtrificatur et per 
flum BCDEF eleétricitatem communicat cum toto ap- 
paratu electrificando iu refina collocato, Si homo fic cle&ri- 
ficatos tangit filum ferreum electrificatum BCDEF eia- 
culatur ignis concrepans vehementiffimus die vifibilis fpiri- 
tum vini accendens etc. et index eleétricitatis recedit et 
applicat fe regulae ferreae pendalae. Homo tali ratione 
electrificatus fi tangitur dat ignem  concrepantem , vel fi 
tangitur ab alio in refina flante et ex altera parte fphae- 
rae manum adplicante ad fphacram. * 

Experim. H. 

Si homo refinac infiftens adplicat mannm ad fphae 
ram et altera tenet filum ferreum , cuins altera extremitas 
tenetur ab homine, flante in refina prope pondera ferrea 
(3) in refina collocata, et tangente pondera, nulla ele&ri- 
citas oritur, et index femper oftendit gr o. Nihilque ex 
toto apparatu eleétricitate donatum obferuatur. % Si idem 
homo iisdem pofitis circemftantiis non tangit. pondera fer- 
rca, homo er pondera clectrificantur , indexque ad 25. gr. 
eléuari poteit. Si hac electricitate excitata adplicat digi- 

Tom. XIV. Q q tum 


(+) Corpus ergo electrificatum agit in ele@rificatum fi nou conncxum 
eft cum altero per corpora derivatiune elcétricitatis, 
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tum ponderibus clectricitate donatis, oritur ignis vehemens 
concrepans dic vifibilis et index recedit ct adplicat fe re- 
gulac ferreae pendula. 


Experim. III 


Si homo in refina flans ct adplicans manum fphacrae 
altera mana tenet tubum vitreum a 2 , qui per duo orichalcea 
prismata e et d tranfit , quorum d mobile eft , ct adplicat pris- 
ma 4 filo ferreo derivanti electricitatem , digito prisma c tan- 
gens elcétricitareque producta et indice oftendente gradum 
25, premit parallelepipedum d verfus alterum c fenfim , in di- 
ftantia quatuor linearum. interdum octo oritur fcintilla con- 
crepans vehemens et index obferuatur recedere ad gr. 16. 
obíeruatur ctiam faepe lux radiata cocrulei coloris conti- 
nuo fluens ex corpore clectrificato inter prismata, cum 
ftridore et fuffiro , odoris , phofphori Brandii fimilis. Ce(fante 
motu rotac , fi propinquius redditur prisma ď prismatic , vt 
diftantia fit e. g. trium linearum ferme , iterum oritur fcintilla 
fed imbecillior et index recedit ad minorem gradum c. gr. 
7. tandem prismate c prisma d contingente clcétricitas to- 
ta aufertur et index redit ad gr. o. quin ipfi regulac L M 
fe adplicat. Si cochlea focmina cx metallo ambit coch- 
leam marem cx vitro, ex numero reuolutionum melius 
diftantia iudicatur, vel fi in propinquitate corporis electri- 
ficandi fulcitur cochlea. foemina , per quam cohlea mas tran- 
fit, pariter cx numero reuolutionum | diflantia a corporc 
elcétrificando innotefcit. 


Experim. 
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Si pofitis circumftantiis experim. II. homo in refina 
juxta pondera (3) ftans, adplicat prisma d ad pondera - 
ferrea, electricitate producta et indice oftendente gr. 25. 
in diftantia trium linearum prismatis c a prismate d ori- 
tur fcintilla vehemens concrepans et index recedit a 25. 
gradu ad 18. gr. motu rotae ceffante fi propinquius red- 
ditur prisma c prismati d iterum oritur in diflantia vnius 
et dimidiae lineae fcintilla fed imbecillior , tandem con- 
tingentibus fe prismatibus , tota electricitas aufertur et in- 
dex oftendit gr. o. quin regulae L M fe adplicat. 


Experim. V. 


Si homo adplicans manum ad fphaeram mon infiftit 
refinae fed folo ex afferibus compaginato et electricitas 
excitatur indicem eleuans ad gr. 25. prismate d adplica- 
to ad filum ferreum electrificatum ab homine folo ex afie- 
ribus compaginato infiftenti, et -prismate c prismati 4 fic 
appropinquito vt tres tantnm lineas diftet , oritur fcintil- 
la concrepans vehemens et index redit ad gr. 16. St 
prisma c adhuc propinquius redditur primati d vt 2. li- 
neas diftet , oritur iterum fcintilla concrepans indice rece- 
dente ad gr. minorem €. g. 11. Prismate c magis ap- 
propinquito prismati 4 oritur fcintilla concrepans debilior 
praecedenti , et index minorem gradum adhuc oftendit e. 
g. 7. tangentibus vero fc mutuo prismatibus c ct d tota 
elcétricitas aufertur et index oftendit gradum o , quin ap- 
plicat fe regulae ferreae. 


04g 2 Experim. 
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Si cleétricitate indicem cleuante ad gr. 25. tangitur 
filum ferreum ab homine, folo cx afferibus compaginato. 
infiftenti,, ce(fat tota electricitas, et index fefe adplicat 


regulae ferreac, 
Experim. VII. 


Si electricitate indicem cleuante ad 20. gr. tangitur 
flum ferreum ab homine in refina ftante, index adhuc 
oftendit gr. 10. Si ab alio non flante in refina tangitur 


tota elestricitas aufertur et index oftendit gr. o. quin fefe 
adplicat regulae. ferreac. 


Experim. VIII. 


Si cleétricitate indicem cleuante ad gr. 20. prisma 
4. admouetur filo ferreo, ele&rificato ab hominc in refina 
ftinte ct alteram prisma c fenfim appropinquatur prisma- 
ti d, in diftantia duarum lincarum oritur fcintilla concre- 
pans ct index recedit a gr. 20 ad gr. 16. deinde ne 
quidem contigentibys fele prismatibus c et d fcintilla ori- 
tur, nec index mutatur. Si vero cleétricitas homini in 
refina ftant aufertur , denuo adplicans prisma elicit itemm 
fcintillam concrepantem aft debiliorem , ‘prismate ca pris- 
mate d minus diftante quam priori cafu. Et tali rationc 
electricitas auferri poteft, vt refidua non fit fenfibilis. 


Experim. IX. 


Mafa 324. librarum cle&rificata et indice oftendente gr. 
20. index primo minuto primo temporis reccílit ad gr. 19. 
de 

2 
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ado 


min. 
- a 
a - 
a i) 
o > 


pr. - 


18% 
18 
17 
165 
153 
14 
15i 
I3 
12 
114 
11 
105 
10 
9% 
9 
8; 
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so > Cw 

50 - =- - +. - T. 
Duravit hinc clectricitas , mafie 324. libr. Ru. com- 
municata , A. gr. 20. ad gr. 1. per 50. min. pr. et in- 
dex per gradus vitimos lentius receflit, quam per gradus prio - 
res. In palatio imperatorio lapideo electricitas durauit tantum 
duo minuta prima a gr. 25. ad gr. 1. 

Experim. X. 

Idem experim. 9. alio tempore inftitutum cl, mala 
324. libr. Ruf. electrificata et indice oftendente gr. 25. 
index recet 

5 primis min. prim. ad gradum 15 

16 mum pu. - = - -* 8 

25 min. prim. - - - - 5 
durauit hic electricitas, mafie 324. libr. Ruff. commu-. 
nicata A gi. 25. ad cr. I. per 25. Min. pr. et-rüis 
index per gradus vltimos lentius motus obíeruatus ckt. 


Experim. XI. 
Eodem tempore inftitutum quo praecedens. 
Maff 24. libr, Ruf. cle&rificata et indice oftenden- 


te gr. 25. 
5 prim. minutis primis index receffit ad gr. 11; 
ESA MR WP E 
15 e — - - © u. -- Xx 


Ergo fi minor maffa ele@rificatur cleétricitas citius  ceffat 
f. annihilatur. 
Experim. XII. 
Mafa 24 libr. Ruff. elečtrificata et faftiola ferica 
polliccm lata et 3. pollices longa, rubri coloris, firma- 
ta 
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ta ad filum ferreum elečtrificatum , electricitatis index , ma- 
nu ad alteram extremitatem fafciolne adplicata receflit per 
5. min. prim. a gr. 25. ad gr. 6. Fafciola purpurea , 
aurantia, violacea , eadem ratione examinata idem obfer- 
vatum eft, nimirum indicem a gr. 25. ad gr. 6. 5. 
minutis primis receffisfe- Fafciola alba, coerulea, viridi 
ct flaua eadem ratione examiuata, 5. minutis primis in- 
dex a gr. 25. ad gr. 8. receflit. Nigra vero faíciola 
examinata, 3. minutis primis elečtricitas proríus euanuiffe 
obferuata e(t. Index per fe a gr. 25. ad gr. 6. quinque 
minutis primis recedebat. Hinc iudicare licet fafciolam fe- 
ricam nigram vnicam deriuaffé electricitatem — fenfibiliter , 
alias vero non item. Si humectabantur fafciolae ftatim 
omnis eleétricitas adplicata manu ceffabat. 


Experim. XIII. 


Filum lineum candidum humectatum eius tenuitatis 
vt 24. fila longit: 19. dig. Lond. pondus 16. grano- 
rum efficerent , imponebatur ferreo filo et eleďtricitate ad 
gr. 25. excitata, manus adplicabatur ad filum humidum 
ftatim eleétricitas tota ceffiuit , nec reftitui potuit per con- 
tinuatum fpharae motum. — Electricitas vero non ceffabat , 
fi funis, ex 108. fili» talibus compofitus ficcus ferreo filo 
imponebatur et manu trahebatur. —Ceffinte tamen  fphae- 
rac motu, interuallo vnius minuti primi index a gr. 25. 
ad gr. 1. recedebat. Hinc iudicare licet fimes ex ferico, 
fulciendis corporibus eleétrificandis , aptiores effe , quam fu- 
ncs ex lino confeci. 


Ex- 
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Experim. XIV. 


Omnia corpora humeétata , admota manu filo ferreo 
elcétrificato , clectricitatem ftatim omnem tollunt, vt in- 
dex oftendat gr. o. et fefe adplicet regulae ferreac pen- 
dulac e. g. etiam fulphur, vitrum , porcellana, refina, lac- 
la figillatoria , cera, funes ex ferico, quae omnia funt 
deriuatiuae clectricitatis incapacia , fi funt ficca. 


Experim. XV. 

Si malleus ferreus cft pendulus in diftantia (emidigi- 
ti a campana T ct ele@ricitas excitatur, vt index often- 
dat gr. 12. campanarum percnílio a malleo incipit et crefcen- 
te elečtricitate , percufliones celerins fc excipiunt , ceffante 
vero fphacrae motu et electricitate decrefcente , percufliones 
lentius fe excipiunt et tandem indice recedente ad gr. 11. 
campanarum percufliones plane ceffant. Si index oftendit 
gr. 25 - 20. percuffiones funt efficaces , ignis cnim con- 
crepans elicitur (1) tam in puncto e vbi campana per- 
cutitur a malleo, quam 2) in puncto 4, vbi malleus 
cum filo ferreo mediante filo linco coniunctus cft, et fi 
multa fila ferrea dicta rationc filo linco coniuncta funt, 
multae ftellae lncidac coemleae cernúntir qualibet percuffia- 
nc. 3) in puncto » ; malleus enim n2 diftributa elečtricitate 
fua per campanam T et non elcétricus redditus vel faltem 
minus clectricus redire debet ct percutere ctiam campa- 
nam clectrificatum. V cum incuruata extremitate, vode 
lux. 4) Malleus f g non clectricus etiam ferire debet cam- 
panam clectrificatam V et fcintillam concrepantem celice- 
re. Si fphaera adplicata manu continuo circumagitur , 
continuo cernuntur fulgura in dictis punctis, 


Schol. 
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Schol. Non dubito inftrumentum muficum diuerfis 
campanis et malleis rite prope apparatum  cle&rificatum 
ordinatis, vel cum apparatu connexis, condi pofle , quod 
vi electricitatis animari poffit. 


Experim. XVI. 


Remota campana T et elcétricitate ad gr. 25. CX- 
citata, non excitatur fonitus malleo 4 e et campana V 
quia ambo haec corpora electricitate aequali funt dona- 
ta. Malleus tamen non” electrificatus f g percutit cam- 
panam V et elicit ignem concrepantem. 


Experim. XVII. 


Si campana T iterum admovetur eleétritasque exci- 
tatur, campana T quidem vna atque altera vice percu- 
titur a malleo Z e, aft non continuantur percufliones, licet in- 
dex oflendat ‘fummum ele@ricitatis gradum. Diftribwitur e- 
le@ricitas per campanam T ipfam vitreo fuftentaculo incum- 
bentem, hinc campana ipfa fit electrica, hinc phaenomenon 
eleétricitatis ceffare debet. Statim vero, cum admouetur digi- 
tus füftentaculo férreo campanae T, cum vitro coniuncto, fo- 
nitus cum concrepatione et luce exoritur. Notandum hic 

1) Admoto digito ad fuftentaculum ferreum campa- 
nae fentiri i&um , indicem elcétricitatis per campanam di- 
ftributac ct per mannm hominis deriuatae in infinite mul- 
tà corpora. 

2) Hoc ipfo campanam perdere cle&ricitatem fuam et 
fieri corpus non cle&rificatnm , hinc. malleum elečtrificatum 
attrahi debere. 

Tom. XIV. Ror Ex- 
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Experim. XVIII. 


Si homo refinae infiftens adplicat manum ad fúften- 
taculum ferreum campanae vitro fulcitac diutius. campana- 
rum fonitus durat, quam fi campana foli T vitro fülcita 
agit in malleum $ e, tandem tamen ceffat , licet in- 
dex oftendat gradum clectricitatis maiorem 12. gradibus. 
Si vero tangitur tlis homo in refina ftans, faim cam- 
panarum fonitus producitur. Finitae hinc molis corpus non 
eft aptum ad fonitum campanarum conferuandum , infini- 
tac aptillimum , quale eft campana connexa cum homine , 
non ftante in materia deriuatiuac  ele@ricitatis incapaci , 
vel cum aliis corporibus deriuatinac clectricitatis , non col- 
locatis in materiis deriuatiuac cle&ricitatis incapacibus. 


Experim. XIX. 


Corporibus humeétatis adplicatis ad filum ferreum , 
campanarum fonitus ftatim ceffat , tollitur enim fic omnis 
electricitas. Exper. 14. 


Experim. XX. 


$. 9. Aqua in vafe metallico laminae ferrcac 3) im- 
pofita et fphacra circamaéta manu ad fphaerun adplict- 
ti, digitum appropinquaui füperficici aquae ct fcintillas cli- 
cui valdc concrepantes ex aqua, casdem ctiam cx nine 
glacic , mercurio viuo , aceto , fpiritu. vini, Ja&c, fpiriti- 
bus acidis produxi etc. de fcintillis talibus aquae. B. Hau- 
fenius dubitat, B. du Fay affirmat. ct Clari Bofius con- 
firmat ct alii. 


Ex- 
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Experim. XXI. 


Mafľam glacici in orbe ftanneo pofui et in lamina 
ferrea 3) collocaui , naphtam deinde albam infudi in coch- 
leare metallicum paruum , calefičtum , ct elečtricitate 25. 
gr. excitata tenui cochleare in diftantia digiti a fuperficie 
glaciei verticali ct accenfa eft naphta. , 


Experim. XXII. 


Suffulciui bene cochleare metallicum in lamina ferrea 
3) calefa&um prius, infudi cochleari naphtam elcétricita- 
teque 25. gr. excitata , continuataque circumactione fphae- 
rie, appropinquaui maffim glaciei, vt diftaret a parieti- 
bus cochlearis digitum ferme, et accenfa eft naphta. 


Experim. XXIII. 


Spiritum vini calefa&um ele&rificatum , naphtam ca- 
lefictam , fpiritum Forbenii frigidum electrificatos, digito 
vel metallo non ele&rificato accendi. Non elečtrificatos 
accendi cum digito vel metallo electrificato. 


Experim. XXIV. 


Aquam in patina ftannea in menfa füb ftilo ferreo 
] m ex regula ferrea O R S pendente pofüi, vt fuperfi- 
cics aquae diftaret 3. circiter lineas, eleétricitateque exci- 
tata obfcruaui aquam eleuari attingentemque ferrum elicere 
lucem , dein refilire et rurfiis eleuari et eandem lucem ex- 
citari etc. In fpiritu vini , mercurio , aceto , fpiritu nitri aqua 
diluto idem obferuaui , fi in aptis vafis ftilo ferreo 7» propin- 
qua erant. 
R r 2 Ex- 
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Experim. XXV. 


Vas metallicum , laminae ferreae 3. inpofui et fipho- 
nem aquae in vafe ftagnanti immerfi, et fuctione effeci , 
vt fipho fluere inciperet , electricitate deinde excitata ap- 
propinquaui fluentis aquae curíui digitum ct aqua curfum 
mutauit, digitumque verfis fe dirigens difpergebatur , di- 
gito contingente radium aquae, lux cocrulea in tenebris 
obferuabatur in fuperficie radii fine corcrepationc. 


Experim. XXVI. 


Si admouebam laminae ferreae elcétrificatac 3) bacu- 
lum ferreum non electrificatum , in diftantia trium facpius 
pollicum oriebatur lumen absque fono in extremitate fer- 
ri, ferreo baculo fenfim propius admoto cum luce hac 
cam fibilus vel potius fufurrus inftar füfürri mufcarum 
audiebatur , in diftantia trium vel quatuor linearum vero 
interdum octo iguis concrepans et fimul index recedere ob- 
fcrnabatur. Si ergo corpus falcitur refina altitudinis quin- 
que vel octo linearum et vndique faltem quinque vel octo 
lincas remotum cft a corporibus deriuatiuac clectricitatis 
capicibus, non metuendum eft electricitatis. decrementum 
fenfibile , quod ctiam experientia ipfa me docuit. Quia ta- 
men in diftantia trium pollicum a lamina ferrea lux ori- 
tur corpore clectricitatis  deriuatiuac valde capaci, c. g. 
metallo adpropinquato , cauendum effe videtur, vt ferrum 
vel aliud metallum , vel aqua homo etc. a corpore cele- 
čtiificato tres faltem digitos diftet. Hinc confultius effe vi- 
detur , fi refinae , quac inferuire debet corporibus elcctrifi 

can- 
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candis fulciendis , altitudo trium minimum digitorum con- 
cedatur. 


Experim. XXVII. 


Stante homine in refina prope pondera 3) iun&o ba- 
culo ligneo quatuor pedes longo cum mafi ferrea 3), 
cle&ricitate 25. gr. excitata, et digito homini in réfina 
ftanti admoto fcintilla concrepans imbecillis orta eft indice 
eleétricitatis recedente ad gr. 22. reliquus apparatus ergo 
ele&rificatus poffidebat adhuc gr. eleétricitatis 22. Si 
lignum tangebatur manu non eleétrificata lumen absque fo- 
no in tenebris in puncto contactus obferuabatur fme fenfi- 
bili indicis receffione. Si lignum humidum — adhibetur, 
ignis concrepins vehemens tacto homine electrificato ori- 
tur et eleétricitas tota fubi@u omni apparatui cle&rifica- 
to aufertur. Lignum hinc ficcum non eft aptum cle&ri- 
citati fortiori deriuandac. Idem in funibus ficcis ex lino 
et cannabinis , in funibus fericis coloratis vero maxime ob- 
feruatur. 


Experim. XXVIIT. 


Phiala vitrea cum collo pedem Lond. et dimidium 
longo, fi in fülcimento ferreo laminae ferreac 3) ponc- 
batur, et deinde electricitas gr. 25. excitabatur , orificio 
cius admotum ferrum lumen exhibebat cum fono quem 
aqua edit fi coquitur. Poft bene exficcatam phialam ne- 
que lumen neque ftridor obferuabatur examine iterum in- 
ftituto. In vafis metallicis angufti colli idem ftridor ct ca- 
dem lux obíeruatur , aft corpus metallicum 5. vel fex li- 

R r 3 neas 
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neas a parietibus vafis remotum effe debet ne ignis con- 
crepans excitetur. 


Experim. XXIX. 


6.10. Electrificaui 24. libras Ruff. vsque dum in- 
dex elcétricitatis oftenderet gr. 13. et deinde in refina 
ftans, ve minima diftantia extremitatum pedum a parietibus 
vafis lignei effet vnius digiti , tetigi filum ferreum deriuans 
electricitatem et recefht index ad gr. 9. Deinde manu a 
filo frreo remota tetigi corpus deriuatiuac elečtricitatis in- 
finitac connexionis et poftea rurfus tetigi filum ferreum et 
receffit index ad gr. 6. remoui vt prius manum a filo 
ferreo et tetigi rurfus corpus deriuatlune elečtricitatis infi- 
nitae virtutis et rurfus adplicaui digitum ad filum ferreum 
et receffit index ad gr. 3. hoc continuxui, vsque dum in- 
dex recederet ad gr. o. et adplicaret fe regulae — ferreae 
quod, repetens faepius experimentum , quarto tactu cucniebat. 

Schol. Corpus deriuatiuae electricitatis infinitae connexio- 
nis eft mihi corpus derinativac elcétricitatis fortioris con- 
nexum cum aliis deriuatiuae elečtricitatis capacibus in infi- 


nitum. 
Experim. XXX. 


Quadraginta libris Ruff. fimul refinac impofitis repetii 
experimentam , primo tactu receflit index a gr. 15. ad gr. 8 
9 
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Eleďtrificaui. 324. libras Ruff. donec index iterum 
eftenderet gr. 13. fimilique vt antea ratione procedens , 


obferuaui 
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tactu recedere indicem ad gr. 1 
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repetito experimento receffit index 
1 tactu fili ferrei ad gradum 10 
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6. Ta. EX his táper. 29. 50. 37. 54. Nete. 


Maiorem maffam difficilius codem corpore adplica- 
to perdere cleétricitatem minorem maffim facilius. Qua- 
ter enim meo corpore adplicato i. e. adplicatis circiter 
640. libris mafía clectrificata 24. libr. perdidit cle&rici- 
tatem. Mafa vero 324. libr. cle@rificata perdidit elcétrifica 
tcm fexies adplicato mco corpore i. e. 960. libris circiter. 

Vt magis vtiha fiant talia experimenta corpora re- 
gularia funt adhibenda. 


Experim. XXXIII. 
6. 12. Si felis in lamina ferrca 3) collocatur et ma- 
nu tenctur , cle@ricitate producta. fentiuntur ius dolorofi 
ct 
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et pulfus animalis etiam fortior et celerior obferuatuť cum 
infigni impatientia. 


Experm. XXXIV. 


Si gallus in lamina ferrea cleétrificatur admoto ex-“ 
tremitatibus pedis eius manu exit ignis fibilans coeruleus , 
fiepius lux dilutior longitudinis duorum ferme digitorum. 


Experim. XXXV. 


Brachio filo ferreo electrificato admoto fentitur ictus 
per veftimenta nec index ftatim recedit, quia veftimenta 
ex lana parata non fimt corpora deriuatiuae eleďtricitatis 
valde capacia, fi veftimenta fünt ex ferio et colorata in- 
dex non mutatur fenfibiliter. 


Experim. XXXVI, 


Capite crinibus gaudente nec glabro filo ferreo electri- 
ficto admoto fentiuntor fimiliter i&us dolorofi. 

Schol. In refina altidudinis trinm linearum flans et 
adplicans manum fphaerae electrificatus vt experim. 1. fenfi 
icus fub planta pedis vix ferendos, hoc vero non 


femper euenit. 
Experim. XXXVII, 


Spiritum vini in cochleari admouens corpori ele&rificato 
ad accendendum , fcintilla ciaculata fenfi ictum dolorofim 
praefertim fi cochleare tenerem inter muccinum ex feri- 
co. Aliqui afferuerunt fe fentire icum conftri&@iuum per 

Tom. XIV. Ss totam 
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totam palmam manus, alii per totum brachium. Qui 
fpiritum digito accendit eundem ictum vix ferendum ob- 


feruat. 
Experim. XXXVIII. 


Si fpiritus vel naphta eleétrificati accendendi funt di- 
gito non clectrificato, idem fentitur ictus. 


Experim. XXXIX. 


Si prisma circa tubum vitreum mobile (fig.) adpli- 
catur ad ferrum  clectrificatum in dift. duar. lin. et alte- 
rum prisma, quod digitus contingit , ab illo remotum eft 
tres lineas et faepius quatuor, ct homo tenens prisma 
clectrificatur vt experim. x. oritur ignis concrepans dic 
vifibilis, propagatus a prismate c, ct ciaculatus ad pris- 
ma d ct inde ad filum ferrcum elečtrificatum BCDEF. 


Experim. X XXX. 


Si bilanx elcétrificatur , poft filum ferreum (1. 2. 3.) 
adplicatum circa #, pondera non electrificata 3) attrahunt 
lancem ex diftantia duorum pollicum , ct oritur in lami- 
na ferrea flamma ingens concrepans valde, at ceffit phac- 
nomenon continuata clectrificatione , maflis ferreis ipfis cle- 
&ricitate imbutis, fi conncétuntur maffae ferreae. cum cor- 
pore deriuatiuae eleétricitatis infinitae virtutis, continuac 
attractiones , flammae et concrepationes fiunt. 


Ex- 
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Experim. XXXXI. 


Si pondera ferrea 3) cle&rificantur filo ferreo ( 1.2. 8) 
ad pondera ferrea adplicato attrahunt lancem et čadem 
phuenomena exoriuntur : fed ceffint etiam ^ phaenomena , 
nifi bilanx cum corpore deriuatiuae elcétricitatis infinitae 
virtutis connectatur. 


Schol. Bilance vfus füm etiam ad ponderandam vim 
electricitatis ele@ricitate enitn fumma , quam mea fphaera 
excitare potui eleuaui drachmam vnam cum dimidia per 
duos dig. Lond. fed de experimentis ipfis impofterum. 


Experim. XXXXII. 


6. 14. Si homo ele@rificatus diftat ab indice ferme 
3. pedes Londinenfes, index electrificatus fugit hominem , 
fi homo diftribuit elečtricitatem per corpora deriuatiuae 
ele&ricitatis infinitae virtutis, index electrificatus accedit ad 
hominem paululum. 


Schol. Ne ergo turbetur ums E hoc phaenome- 
non attendendum eft. 


Experim. XXXXIII. 


Si laminae ferreae 3) tabulam ligneam craffitici pol- 
licis imponebam et eleGricititem in eam deriuabam lanx 
etiam attrahebatur ex diftantia duorum digitorum , fed 
lux absque fono oriebatur tantum, infignis tamen  fplen- 

5s2 doris , 
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doris, lanx in contaétu manebat cum tabula lignea, ct 
nec fic quidem ftatim reliquo apparatui eleétricitatas aafe- 
rebatur , fed filum ferreum tatum dedit adhuc lucem cum 
exiguo fufurro. 


CLAS- 


